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Denk-lijsttrekker Tunahan Kuzu had afstand moeten nemen van de uitspraken van de Turkse 
president Erdogan. Dat zei Kamervoorzitter Khadija Arib vanmiddag in de radio-uitzending 
van EenVandaag. Arib staat op de tweede plaats van de PvdA-kandidatenlijst. 

Arib doelde op Erdogans uitspraak dat Nederland een ‘nazi-overblijfsel’ is. "Dat kan absoluut 
niet en is onacceptabel. Dan verwacht ik van een volksvertegenwoordiger in Nederland dat hij 
dat ver van zich werpt. Dat is niet gebeurd en dat is jammer." 

'Ik had liever gehad dat Kuzu afstand had genomen van de uitspraken van 
Erdogan' 

Bron: NOS 


15 - 03-2017 



